Baronówna JULIA HAIMDENGEN 


przeżywszy lat 67, 
po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia l-go września 1902 roku. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Środę 3 b. m. 
o godzinie 3 popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


